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Instrucciones importantes sobre seguridad 

Revise estas instrucciones antes de enchufar la nueva pantalla. 

Conecte la pantalla a una toma de corriente conectada a tierra. Utilice 
el cable de alimentation que se proporciona con la pantalla o uno que 
disponga de un enchufe debidamente conectado a tierra. Compruebe 
que el cable cumple las normas de su pais en lo que respecta a 
seguridad. 

Para desconectar completamente la alimentation de la pantalla, 
desenchufe el cable de alimentation de la toma de corriente. Asegurese 
de que la toma de corriente sea de facil acceso. 

EE.UU. y Canada 

Si la pantalla no se suministra con cable de alimentation, seleccione el 
cable adecuado de acuerdo con sus codigos electricos nacionales. 

• EE:UU.: use un cable desmontable relacionado por UL tipo SVT. 

• Canada: use un cable desmontable con certificado CSA. 

Si le cordon secteur n'est pas livre avec votre moniteur, utiliser un 
cordon secteur en accord avec votre code electrique national. 

• USA: utiliser un cordon secteur UL Liste de type SVT. 

• Canada: utiliser un cordon secteur certifie CSA. 
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Caracteristicas de la nueva pantalla 

La pantalla HP D5060A 1024 es una pantalla en color de cristal Kquido, 
14 pulgadas, multismcrona y de alta resolution. Multismcrona significa 
que la pantalla admite una variedad de modos de video. Esta pantalla 
puede utilizarse con ordenadores personales Hewlett-Packard (o 
equivalentes) . La pantalla HP D5060A tiene las siguientes 
caracteristicas: 

• Una pantalla en color de cristal Kquido de Transistor de capa fina 
(TFT) y 14 pulgadas con un revestimiento antiestatico y antidestello. 

• Soporte de modos de video de hasta 1024 x 768. 

• Ajuste de la imagen mediante menus en pantalla. 

• Sistema de gestion de energia de la pantalla (estandar VESA 1 ) 
controlado desde PCs HP Vectra debidamente equipados para 
reducir automaticamente el consumo de energia de la pantalla. Este 
sistema cumple con el Programa Energy Star para ordenadores 
iniciado por la US EPA 2 y con la especificacion sueca NUTEK para 
pantallas con uso eficaz de la energia. 

• Funcionalidad Plug and Play (Conectar y trabajar) (estandar VESA 
DDC1/2B) que permite la identification de la pantalla ante PCs HP 
Vectra debidamente equipados. 

• Conformidad con los estandares ergonomicos ISO 9241-3 y ZH1/618 . 

• La pantalla HP D5060A cumple con las directrices MPRII para los 
lfmites superiores de emisiones electricas y electroestaticas de la 
Comision nacional sueca para mediciones y pruebas. 

• La pantalla HP D5060A cumple con las directrices TCO-92 4 para 
campos magneticos y electricos de bajo frecuencia, que exigen un 
nivel de emisiones incluso menor que las recomendaciones MPRII . 



1. VESA es la Asociacion de estandares de electronica de video 

2. La US EPA es la Agenda estadounidense para la protection del medio ambiente 

3. NUTEK es la Comision national suece para el desarrollo tecnico e industrial 

4. Confederation sueca de empleados profesionales 
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Instalacion de la pantalla 



Desembalaje de la pantalla 

En la caja de la pantalla se incluyen los siguientes elementos: 




• Una pantalla en color de cristal Kquido HP D5060 

• un adaptador de alimentation de CA/CC 

• un cable de alimentation de CA 

• un cable de video 

• un disquete HP Image Optimizer 

• este manual. 
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Donde hay que colocar la pantalla 

Coloque la pantalla sobre una superficie plana y resistente. Asegurese 
de que el lugar de trabajo este alejado de fuentes de calor o humedad. 

La vista angular de la pantalla es limitada. Para su contort, HP 
recomienda posicionar la pantalla perpendicular a la lfnea de su mirada. 
La parte superior de la pantalla deberia situarse a la misma altura o 
ligeramente debajo de la altura de sus qjos. 



Conexion de los cables 

1 Antes de conectar cualquier cable, consulte las instrucciones sobre 
seguridad que se incluyen al principio de este manual y compruebe 
que el PC y la pantalla estan desconectados. 

2 Retire las cubiertas de los cables, empezando por la cubierta 
superior para seguir con la inferior. 
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3 Conecte el cable de alimentation al adaptador de CA. 

4 Inserte el enchufe de CC en el enchufe hembra de entrada de CC de 
la pantalla. 

5 Conecte el cable de video a la entrada de video (tiene un enchufe con 
15 patillas) de la pantalla. Apriete los tornillos de mariposa del 
enchufe. 




6 Vuelva a colocar las cubiertas de los cables. 

7 Conecte el cable de video (tiene un enchufe con 15 patillas) a la toma 
de video del PC. Apriete los tornillos de mariposa del enchufe. 

8 Enchufe el cable de alimentation en la toma de corriente. 
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Separation de la pantalla de su pie 

La pantalla esta montada sobre un pie basculable. Si lo desea, puede 
separar la pantalla de este pie y montarla sobre otra base. 

1 Quite los cuatro tornillos (que se indican abajo) de la parte posterior 
de la pantalla. 




2 Deslice con cuidado la pantalla para separarla del pie. 
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Asegurar la pantalla 

La pantalla puede asegurarse a la mesa, o a cualquier otro objeto fijo, 
con un cable de seguridad con candado Kensington. El cable puede 
bloquearse en una ranura situada en la parte posterior de la pantalla. 




1 Inserte el candado en la ranura situada en la parte posterior de la 
pantalla. 

2 Gire la llave para fijar el cable a la pantalla. 

3 Saque la llave y guardela en un lugar seguro. 

El cable de seguridad con candado Kensington no es un accesorio de HP 
y, por lo tanto, no puede solicitarse a dicha companfa. Pongase en 
contacto con su distribuidor para obtener mas information. 
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Utilization de la pantalla 



IMPORTANTE 



Para obtener una imagen optimizada para el PC, debe ajustar la 
pantalla haciendo uso de los controles de pantalla, que se describen 
mas adelante, con la utilidad HP Image Optimizer provista a tal fin. 

Puede ajustar la calidad, position, tamano y forma de la imagen 
mostrada utilizando los menus en pantalla. Puede utilizar los botones 
situados debajo del panel frontal de la pantalla para desplazarse por 
estos menus. 

El interruptor de encendido/apagado y los controles para el brillo y el 
contraste de la imagen se encuentran en la parte frontal de la pantalla. 




Interruptor de 
apagado/encendido 



Botones de ajuste de los menus en pantalla 
(vistos desde la parte inferior de la pantalla) 
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Ajuste de la pantalla por primera vez 

Siempre que conecte la pantalla a un PC diferente, tendra que ajustarla 
para optimizar la calidad de la imagen. 

1 Abra la puerta que oculta los botones de ajuste situados debajo del 
panel frontal de la pantalla. 

2 Pulse el boton automatico auto . La imagen desaparecera durante 
unos segundos mientras la pantalla la optimiza para el PC. 

3 Cuando aparezca la imagen, pulse el boton de memoria memory para 
guardar el ajuste de la imagen en la memoria. 

Antes de optimizar la calidad de la imagen, HP recomienda un intervalo 
de 10 minutos de calentamiento tras encender el PC y la pantalla. 

Uso de la utilidad HP Si el ajuste de la imagen obtenido con el boton automatico mo noes 
Image Optimizer satisfactorio, emplee la utilidad HP Image Optimizer, que se suministra 

en disquete, para ajustar la pantalla. Con esta utilidad, podra ver 
patrones de prueba que le serviran de ayuda para configurar la pantalla 
con los menus en pantalla 

1 Inserte el disquete de la utilidad en la unidad de disquetes flexibles. 

2 Seleccione el directorio apropiado del disquete para su sistema 
operativo: 

• WIN311 (Windows 3.11) o 

• WIN95NT (Windows 95 y Windows NT). 

3 Arranque la utilidd haciendo doble clic en el archivo D50 60ad j . exe. 

4 Siga las instrucciones que le ofrece la utilidad para optimizar la 
imagen para la pantalla. 

Tambien puede optar por instalar la utilidad HP Image Optimizer en el 
disco duro copiando los archivos del disquete. 



NOTA La utilidad HP Image Optimizer solo puede utilizarse con los sistemas 

operativos Windows 3.11, Windows 95 y Windows NT. Esta utilidad no 
es un controlador y no modifica de forma alguna el disco duro. 
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Desplazamiento por los menus en pantalla 

A continuation se describe el desplazamiento por los menus en 
pantalla con los botones situados debajo del panel frontal: 



Para 


Pulse este botdn A 


Mostrar u ocultar el menu en pantalla 
Isi no se pulsa ningun botdn, el menu 
desaparecera transcurrido un minuto) 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Desplazarse hacia arriba ▲ y hacia abajo 
▼ por las opciones de menu 


A A A A T A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Seleccionar la opcibn de menu resaltada 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Ajustar el valor seleccionado 


A A A A ▼ A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Salir del menu en pantalla 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


El acceso a las opciones descritas a continuation puede efectuarse en 
cualquier momento (sin necesidad de acceder a los menus). 


Para 


Pulse este botdn A 


Restablecer los ajustes seleccionados actualmente 
a los valores de fabrica 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Almacenar en la memoria los ajustes de modo 
actuales 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Ajustar la pantalla automaticamente para el PC 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 



HP recomienda el ajuste manual de la calidad de imagen para el PC por 
medio de la utilidad HP Image Optimizer. 
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Mapa de los menus en pantalla 



MAI 



TUNING 
FINE TUNING 
HOR. POSITION 
VERT. POSITION 
ADVANCED SETTINGS 
FREQUENCY 



ADVANCED SETTINGS 

O EXTRA CONTRAST 
# EXTRA BRIGHTNESS 
RED ADJUSTMENT 
GREEN ADJUSTMENT 
BLUE ADJUSTMENT 
PICTURE SIZE 



Ajustes efectuados desde el Main Menu 

TUNING Para reducir el parpadeo y desenfoque de las imagenes. Utilice este 

ajuste con la utilidad HP Image Optimizer. 

FINE TUNING Para reducir el parpadeo y desenfoque de las imagenes tras efectuar un 

ajuste con TUNING. Utilice este ajuste con la utilidad HP Image 
Optimizer. 

HOR. POSITION Para ajustar la position horizontal de la imagen mostrada, seleccione 

esta option de menu. 

VERT. POSITION Para ajustar la position vertical de la imagen mostrada, seleccione esta 
option de menu. 

ADVANCED SETTINGS Para ajustar el contraste, brillo y color para la pantalla, seleccione esta 
option de menu. 



FREQUENCY 



Para mostrar la frecuencia de las senales de sincronizacion horizontal y 
vertical procedentes del PC, seleccione esta option de menu. 
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Advanced Menu 

3 EXTRA CONTRAST Para ajustar el contraste (nivel de bianco de la imagen), seleccione esta 
option de menu. El contraste es la diferencia en brillo entre las zonas 
oscuras y claras de la imagen mostrada. 

■#■ EXTRA BRIGHTNESS Para ajustar el brillo global de la imagen (nivel de negro de la imagen), 
seleccione esta option de menu. Ajuste el brillo para que las zonas 
oscuras de la pantalla permanezcan negras. 

RED ADJUSTMENT Para ajustar la cantidad de rojo de la imagen mostrada, utilice esta 
option de menu. 

GREEN ADJUSTMENT Para ajustar la cantidad de verde de la imagen mostrada, utilice esta 
option de menu. 

BLUE ADJUSTMENT Para ajustar la cantidad de azul de la imagen mostrada, utilice esta 
option de menu. 

PICTURE SIZE Para ajustar el tamano de la imagen cuando el modo de pantalla es 

inferior a 1024 x 768. SMALL muestra la imagen a un tamano que 
coincide con el del elemento de imagen de cristal Kquido. EXPANDED 
la muestra a un tamano que llena toda la pantalla (segun se vaya 
aumentando el tamano de la imagen mostrada, se producira cierta 
distorsion de los caracteres). 



Ajuste de la cantidad de informacion mostrada 

Para ajustar la cantidad de informacion mostrada, cambie la 
resolucion de pantalla del PC. Cuanto mayor sea la resolution, mas 
informacion podra ver en la pantalla. Se recomienda el uso de una 
resolucion de 1024 x 768. La frecuencia de renovation puede 
establecerse a 60 Hz, 70 Hz o 75 Hz. La tecnologfa LCD no provoca 
parpadeo a frecuencias de renovation bajas. 

Para averiguar que resoluciones admite la pantalla, consulte "Modos de 
video admitidos" en la pagina 16. Para cambiar la resolucion de la 
pantalla, consulte el manua que se incluye con el PC o la 
documentation del sistema operativo, si es necesario. 
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La pantalla tiene una funcionalidad Plug and Play (Conectar y 
funcionar) (estandar VESA DDC1/2B) que le permite identificarse 
antes PCs HP Vectra adecuadamente equipados. 

Reduccion al mmimo del consumo de energfa 

Si el PC admite gestion de energfa de pantalla VESA (disponible en 
muchos PCs HP Vectra) , puede minimizar la energfa consumida por la 
pantalla. Hay dos modos de ahorro de energfa: 

• Modo En espera 1 (utiliza menos de 5 W). En este modo, el indicador 
luminoso del panel frontal de la pantalla es naranja. 

• Modo Inactivo 2 (utiliza menos de 5 W) . En este modo, el indicador 
luminoso del panel frontal de la pantalla es naranja. 

Para definir estos modos de ahorro de energfa, consulte el manual que 
se incluye con el PC. Si la pantalla no muestra una imagen, compruebe 
primero el indicador luminoso del panel frontal, es posible que la 
pantalla este en modo de ahorro de energfa. 



1 . El modo En espera se activa cuando el controlador de video corta la sincronizacion vertical. 

2. El modo Inactivo se activa cuando el controlador de video corta la sincronizacion horizontal y 
vertical. 
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Especificaciones tecnicas 



PANTALLA DE CRISTAL 
LIQUIDO 


Tamano 


14 pulgadas 


Tipo 


Cristal liguido TFT 


Superficie de pixel 


0,277 mm x 0,277 mm 


SENALES DE ENTRADA 


Video 


D,BB Vp-p analogico RGB 


Sincronizacidn 


H/V separada [Nivel TTL) 


INTERFACE 


Conectores de entrada 


1 5 patillas mini D-SUB 


FRECUENCIA DE EXPLORACION 


Horizontal 


31,5 a 61 kHz 


Vertical 


50 a 90 Hz 


RESOLUTION MAXIMA (H X V) 


1024 x 768 


TAMANO DE LA IMAGEN 


Tamano estandar: 284(H) x 2131V] mm 


FUENTE DE ALIMENTACION 


ADAPTADDR DE CA 

Entrada: 100-240 V CA, 1,4-0,7 A, 50/00 Hz 
Salida: 15 V CO, 4,0 A 

Consumo de energia: 36 W en modo Funcionamiento, 5 W en modo En espera, 5 W en modo Inactivo 


ENTORNO DE 
FUNCIONAMIENTO 


Temperatura 


+ 5 °C a +40 °C (funcionamientol 
- 20 °C a +60 °C (almacenamientol 


Humedad 


20% RH hasta 80% Isin condensacidnl 


DIMENSIONES 


368ILI x 364IA) x 150(F|mm (incluido el piel 


PESO 


5 kg 
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Modos de video admitidos 

La pantalla admite los modos de video que aparecen en la siguiente 
tabla. 



Resolucidn de pantalla 


Frecuencia de renovacidn 
de las imageries 


Solucidn de video 


640 x 400 


70 Hz 


DOS 


640 x 480 


60 Hz 


VGA 


640 x 480 


75 Hz 


VGA ergondmica 


640 x 480 


85 Hz 


VGA ergondmica 


800 x 600 


60 Hz 


Super VGA ergondmica 


800 x 600 


75 Hz 


Super VGA ergondmica 


800 x 600 


85 Hz 


Super VGA ergondmica 


1024 x 768 


60 Hz 


Ultra VGA 1024 ergondmica 


1024 x 768 


70 Hz 


Ultra VGA 1024 ergondmica 


1024 x 768 


75 Hz 


Ultra VGA 1024 ergondmica 



La selection de una combination resolution de pantalla/frecuencia vertical 
superior a 1024 x 768 a 75 Hz puede provocar danos en la pantalla. 
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Cuidado y limpieza 

No vierta Kquidos sobre la pantalla o dentro de ella. No almacene ni 
utilice la pantalla en lugares expuestos a temperaturas extremas o luz 
solar directa. No almacene ni utilice la pantalla en lugares con un mdice 
alto de humedad ni en entornos que generen polvo. No ejerza presion 
con objetos afilados o puntiagudos contra la pantalla. Evite tocar o 
presionar la pantalla de cristal Kquido. 

Para maximizar la vida util de este producto y evitar danos en la 
pantalla de cristal Kquido (porque la misma imagen permanece en la 
pantalla durante mucho tiempo), es recomendable que: 

• Utilice el sistema de gestion de pantalla (en PCs HP Vectra) o un 
programa salvapantallas. 

• Evite ajustar el contraste y brillo a sus niveles maximos durante 
periodos de tiempo prolongados. 

• Si no dispone de un sistema de gestion de energfa o de un programa 
salvapantallas, apague la pantalla o reduzca el brillo y el contraste a 
los niveles mfnimos cuando no la utilice. 

La pantalla tiene un revestimiento antiestatico y antidestello. Para 
limpiarla: 

1 Apague la pantalla y desenchufe el cable de alimentation (tire del 
enchufe, no del cable). 

2 Humedezca un pano suave con alcohol isopropilico o etilico y limpie 
suavemente la superficie de la pantalla. Procure no limpiarla con un 
pano mojado con agua. 

3 Limpie la pantalla con un pano de algodon limpio y suave. 

No utilice soluciones limpiadoras que contengan fluoruros, acidos o 
alcalfes. No utilice sustancias que contengan acetona ni disolventes 
como, por ejemplo el xileno o tolueno, para limpiar la pantalla. 
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Valido solo en Mexico - Poliza de Garantia 

Hewlett-Packard de Mexico, S. A. de C. V. con domicilios en: 
Mexico, D.F. 

Prolongation Reforma No. 470 
Col. Lomas de Sta. Fe, 01210 
Delegation Alvaro Obregon 
Tel. 326 46 00 

Garantiza este producto por el termino de treinta y seis meses en todas sus 
partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabrication y 
funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final. En el caso 
de productos que requieran de ensenanza o adiestramiento en su manejo o en 
su instalacion, a partir de la fecha en que hubiese quedado operando 
normalmente el producto despues de su instalacion en el domicilio que senale 
el consumidor. 



Condiciones 

1. Centres de Servicio, Refacciones y Partes: 

Para hacer efectiva esta garantia, no podran exigirse mayores requisitos que la 
presentation de esta poliza junta con el producto en el lugar donde fue 
adquirido o en cualquiera de los centros de servicio, mismos en los que se 
pueden adquirir refacciones y partes. 

2. Cobertura: 

La Empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, asf como las 
piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo para el 
consumidor. Los gastos de transportation que se deriven de su cumplimiento 
seran cubiertos por Hewlett-Packard de Mexico, S. A. de C. V. 

3. Tiempo de Reparation: 

El tiempo de reparation en ningun caso sera mayor a treinta dfas contados a 
partir de la reception del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda 
hacerse efectiva la garantia. 

4. Limitaciones: 

Esta garantia no es valida en los siguientes casos: 
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a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las 
normales. 

b) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo 
de uso en idioma Espanol proporcionado. 



c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas 
no autorizadas Hewlett-Packard de Mexico, S.A. de C. V. 



Producto 


Marca 


Modelo 




No. de Serie 


Nombre del Distribuidor 


Direccidn : ICalla, Numero, Colonia o Poblado, Delegacion o Municipio] 


CP. 


Ciudad 


Estado 


Telefono 


Fecha de entrega o instalacion 



Notas: El consumidor podra solicitar que se haga efectiva la garantia ante la 
propia casa comercial donde adquirio el producto. En caso de que la presente 
garantia se extraviara, el consumidor puede recurrir a su factura de compra a 
cualquiera de los centros autorizados de servicio, para hacer valida su 
garantia. 
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Garantfa del hardware 

Esta es la declaration de garantfa del hardware de pantalla HP. Los terminos de la 
misma pueden ser diferentes en su pais. Si este es el caso, el distribuidor autorizado de 
HP o la oficina de ventas y servicio tecnico de Hewlett-Packard podra ofrecerle mas 
detalles. 



Garantfa limitada para el hardware de pantalla 



Modelo 


Periodo de garantfa 


Servicio proporcionado 


Modelo D5060A 


1 afro 


Servicio en la instalacion 
del cliente 



Hewlett-Packard (HP) garantiza este producto de hardware de pantalla contra 
defectos en los materiales y en la mano de obra durante el periodo de garantfa aplicable 
arriba indicado, que se inicia desde la fecha de adquisicion por parte del usuario final 
original. Si durante el periodo de garantfa devuelve este producto de hardware de 
pantalla con alguno de los defectos mencionados anteriormente a un distribuidor o 
centro de servicio HP autorizado, HP podra, a su discretion, reparar el producto 
defectuoso o sustituirlo por una unidad nueva o equivalente del mismo modelo o de 
uno equivalente. Si HP no pudiera reparar o sustituir el producto en un periodo 
razonable de tiempo, la unica compensation para el comprador sera el reembolso del 
precio de compra tras la devolution del producto. 

Si ha adquirido este producto de hardware de pantalla para su uso con un ordenador 
personal HP Vectra, consulte los terminos y condiciones de la declaration de garantia 
del hardware de HP que se proporciona con dicho ordenador personal, incluidas las 
limitaciones, responsabilidades del usuario y metodo para obtener asistencia tecnica en 
garantfa. 

Limitacion de la garantfa 

La anterior garantfa no se aplicara a los defectos derivados de: utilization inadecuada, 
modification sin autorizacion, funcionamiento o almacenamiento fuera de las 
especificaciones medioambientales para este producto de pantalla, danos sufridos en el 
transporte, mantenimiento inapropiado o defectos causados por la utilization de 
software, accesorios, materiales, suministros, consumibles que no sean de HP o 
elementos que no esten disenados para su utilization con este producto. 

HP NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA, YA SEA ORAL 0 ESCRITA, 
CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE 
COMERCIABILIDAD O ID ONE ID AD PARA UN USO CONCRETO SE LIMITA A LA 
DURACION DE LA GARANTIA EXPRESA ANTERIOMENTE EXPUESTA. 
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Algunos estados o provincias no permiten limitaciones en la garantia, por lo que es 
posible que las limitaciones o exclusiones anteriormente citadas no sean aplicables en 
su caso. Esta garantia le concede derechos legales concretos y puede tener tambien 
otros derechos que varfen entre los estados o provincias. 

Limitacion de responsabilidad y soluciones 

LAS SOLUCIONES ANTERIORES SON LAS UNICAS A LAS QUE TIENE DERECHO 
EL COMPRADOR. EN NINGUN CASO, HP ACEPTARA RESPONSABILIDAD ALGUNA 
POR CUALQUIER OTRO DANO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O 
CONSECUENTE AUNQUE LA RECLAMACION SE BASE EN LA GARANTIA, 
CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 0 CUALQUIER OTRA 
FIGURA LEGAL. 

La limitacion de responsabilidad anteriormente mencionada no se aplicara en el caso 
de que un tribunal de jurisdiction competente determine que cualquier producto de 
HP vendido a continuation sea defectuoso y haya causado directamente lesiones 
corporales, muerto o danos en las propiedades; con tal que la responsabilidad de HP 
por los danos a propiedades no supere en ningun caso los 50.000 dolares o el precio de 
compra del producto concreto que haya causado los danos. 

Algunos estados o provincias no permiten la exclusion de danos incidentales o 
consecuentes, por lo que es posible que dicha limitacion o exclusion no sea aplicable en 
su caso. 



Espanol 21 



HP D5060A Manual del usuario 

Garantia del hardware 



Polftica de pfxeles y calidad de la pantalla 

La pantalla TFT de Hewlett-Packard TFT utiliza tecnologfa de alta precision, 
desarrollada de acuerdo con los estandares de HP, para garantizar una informatica 
personal sin problemas. 

No obstante, su pantalla puede que tenga imperfecciones de aspecto, que aparezcan 
como pequenas manchas brillantes u oscuras. Se trata de algo comun a todas las 
pantallas TFT utilizadas en los equipos comercializados por todos los distribuidores y 
no es especffico de la pantalla HP D5060A. 

Consulte con el servicio de electronica de HP para mas informaciones sobre el sistema 
de pixels del D5060A. 

HP espera que, con el tierapo, el sector continuara mejorando su capacidad para 
producir pantallas con menos imperfecciones cosmeticas y ajustara sus directrices a 
medida que se vayan efectuando estas mejoras. 
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Information reguladora 



DECLARACION DE CONFORMIDAD 
segun ISO/IEC Gufa 22 y EN 45014 



Nombre del fabricante: 
Direccibn del fabricante: 



HEWLETT-PACKARD 

5, Avenue Raymond Chanas 
38320 Eybens, FRANCIA 



declara que el producto: 

Nombre del producto: Pantalla en color de cristal liquido y 14 pulgadas HP 1024 
Numero de modelo: D5000A 



cumple las siguientes Especificaciones de producto: 



SEGURIDAD International: IEC 050:1091 + A1 + A2 + A3 
Europea: EN 60050:1002 + A1 + A2 

EMC CISPR 22:1003 / EN 55022:1004 - Clase B 
EN 50082-1:1002 
IEC 801-2:1092 / prEN 55024-2:1092 - 4kV CC, 8 kV CA 
IEC 801-3:1384 - 3V/m 

IEC 801-4:1 088 / prEN 55024-4:1 092 - 1 kV Lmeas de potencia 

IEC 555-2:1082 + A1:1085 /EN 60555-2:1087 
IEC 1000-3-3:1994 /EN 61000-3-3:1395 



Informacibn adicional: este producto cumple con los requisitos de la Directiva de bajo voltaje 73/23/EEC y la Directiva EMC 83/336/EEC modifi- 
cada por la Directiva 33/68/EEC y, por consiguiente, lleva la marca CE. 



Grenoble, Marzo 1997 



Jean Marc JULIA 
Director de calidad 



Espanol 23 



HP D5060A Manual del usuario 

Information reguladora 



Aviso para los EE.UU.: Declaracion FCC 

Declaration sobre interferencias de radiofrecuencia de la Comision federal de 
comunicaciones (FCC) (solo EE.UU.) (FCC) 

Este equipo ha sido verificado y cumple con los limites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, en 
conformidad con el Apartado 15 del reglamento de la FCC. Estos Kmit.es estan disnados para garantizar una 
protection razonable contra las interferencias perjudiciales en entornos residenciales. Este equipo genera, 
utiliza y puede emitir energfa de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, 
puede producir interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No bstante, no existe garantia alguna 
de que no se produzcan interferencias en una instalacidn en particular. En caso de que este equipo si produzca 
interferencias para la reception de radio o television, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el 
equipo, se recomienda al usuario que adopte una o mas de las siguientes medidas: 

• Cambiar la orientation o ubicacion de la antena de radio o television. 

• Aumentar la separation entre el equipo y la radio o television. 

• Conectar el ordenador a una toma de corriente de diferente red electrica para que el equipo y la radio o 
television esten en circuitos electricos diferentes. 

• Comprobar que todos los dispositivos perifericos disponen tambien de un certificado Clase B de la FCC. 

• Comprobar que los cables utilizados para conectar los perifericos al ordenador son blindados. 

• Consultar al distribuidor, a Hewlett-Packard o a un tecnico experto en radio/television para obtener ayuda. 

Las pruebas para certification de sistemas de Hewlett-Packard se han llevado a cabo con dispositivos perifericos 
admitidos por HP y con cables blindados HP, como los que recibe con el sistema. Los cables que se vayan a 
utilizar con este ordenador deben estar debidamente blindados para cumplir con los requisites de la FCC. 

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por Hewlett-Packard podrian anular 
el derecho del usuario a utilizar el equipo. 

Aviso general 

La pantalla en color de cristal liquido y 14 pulgadas HP D5060A 1024 se ha sometido a prueba segun MPR 1990:8 
para propiedades de Emision y cumple las directrices proporcionadas por MPR 1990:10 (2.01 - 2.04). Tambien 
cumple las especificaciones TCO-92 para mediciones de campos magneticos, desconexion y seguridad. 

Aviso para Japon 



Notice for Canada 

This Class "B" digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations. 

Get appareil numerique de la Classe B respecte toutes les exigences du reglement sur le materiel brouilleur du 
Canada. 
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Informacion medioambiental 

HP esta muy comprometida con la protection del medio ambiente y, 
por lo tanto, ha disenado la pantalla HP para respetarlo al maximo. 

HP tambien puede recoger su vieja pantalla para proceder a su reciclaje 
cuando alcance el fin de su vida util. 

De hecho, HP dispone de un programa de recogida en varios pafses. El 
equipo se envla a las instalaciones de reciclaje de HP en Europa o 
Estados Unidos. Se reutiliza el mayor numero de piezas posible, el 
resto se recicla. Se presta una especial atencion a las pilas y demas 
sustancias potencialmente toxicas, que se reducen a componentes no 
perjudiciales mediante un proceso qufmico especial. Si desea obtener 
mas detalles sobre el programa de recogida de HP, pongase en 
contacto con su distribuidor o con la oficina de ventas de HP mas 
cercana. 
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